KOLLEKTOR-DRENA.I  SULARINJN  S I J  V  ARM  A  V  A  VAKAKIJLK.ININ 

QiYMOTL9Nl)jRiI,M«>Sl  VO  iSTKHSALATDA  lOHIIOi 

O.A,  XEYNALOVA,  texnika  elmfori  narnlzadl 
M.Y.  IS(i0NI)9KOV,  kand  lasarrufati  elrnlari  nafnlzadl 

A /ar bay can  ETH  va  Ml 


H'al-ha/irda  suvarma  u<,un  istifada  olunan  sulann  key* 
_  .fiyyaii  ham  onlarm  mincralligtna,  ham  da  kimyavj 
tarkibina  gdra  muayyan  edilir,  Bu  zaman  *uyun  kcyfiyyati- 
nin  torpaga,  atraf  muhita  va  kand  tasarrufati  bitkilarinin 
inkiyafina  va  mahsuldarligina  olan  tasiri  nazara  almmah- 

dir 

Digar  tarafdan,  nazara  almaq  lazimdir  ki,  suvarma 
suyunun  kcyfiyyyati  takcaonun  kimyavj  xassalarindan  asi- 
It  dcyil,  ham  da  onun  is  ti  fad  a  edilma  $araitmdan,  yani  tor- 
pagin  tarkibindan,  bitkilarin  nbvtindan,  sahanin  labii  va 
suni  drenlayma  daracasindan,  suvarma  texnologiya  va  tcx- 
mkasindan  axilidir,  Odabiyyat,  fond  va  tacruba  materialla- 
nnm  umumibydirilmasina  va  analizina  asasan  suvarma 
suyunun  kcyfiyyati  ayagidaki  gbstaricilara  gdra  tayin  edilir, 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,101 

1,  Suvarma  suyunun  mineralliq  daracasi  (M). 
Kostyakova  gdra. 

Ogar  suvarma  suyunun  mineralliq  daracasi  M<0,5 
q/l  olarsa.  onda  torpa£in  forlayma  tahliikasi  yoxdur. 

Ogar,  M — 0. 3 2,0  q/l-sa,  onda  torpaqda  #or!a>ma 

tahliikasi  meydana  gxir, 

0gar,  M>2,0  q/l-sa,  onda  torpaqda  yorlayma 
tahliikasi  rnovcuddur.  (6) 

2 ,  Irriqasiya  amsahna  asasan  (K)  Stcblcra  gora  |7j 
Ogar,  rNa  -  rCl  onda  irriqasiya  arnsali  ayagidaki 
dusturla  tayin  edilir. 


288 


K  = 


5  r  Cl 


n) 


<  )gar,  rNa  r(  l^rSi >4,  onda 
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K  = 


(2) 


rNa+4  iCI 


« Jgar,  rNa  (rCl+rS( )4)>0,  orida 
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K 


(3) 


10  rNa-5  rCl-9  rSOs 


liurada  rCl,  rS04,  rNa  -  iorilarin  miqdari,  mq  ekv/1- 


dii 


Ogar,  K^I8  almarsa  su  suvarmaya  yararlidir, 

Ogar,  K  =6,, ,8  qadai  dayiyaraa  su  mahdud  daracada 

suvarmaya  yararli  hesab  edilir. 

Ogar,  K  =  1 ,2  6  isa  onda  su  suvarma  uyiin  tahliikali 

hesab  edilir, 

Ogar,  K<  1 ,2  olarsa,  onda  su  suvarma  u^un  yararsiz- 
dir. 


(A  M  Mojeyko  va  T.K.Vorotmk) 

rNa  100 

Na%= -  (4) 

rCa+rMg+rNa 

Ogar,  Na>60%  olarsa,  onda  torpaqda  >orakat)a>rn:> 
ba>  verir,  soda  varsa  yani  sodanin  miqdari  artir. 

4  Natriumun  msbi  potensial  manimsanilma  amsali- 
na  gdra  iAU!>,  kand  tasarrufati  Departarnenti)  (SAK). 

Na 

SA  R  =  XT11— — — 1 

V  r(Ca+rMg) 

Ogar,  SAR<10,  torpagm  >orakatla>rna  tahlukasi  az 
dir. 

SARslOs- 18,  tahluka  orta  doracadadir, 

SAR  =  18  -f-  26,  tahJiika  yiiksakdir. 

SAR  26,  tahliika  olduqca  yiiksakdir. 

5.  Maqncziumun  faizla  riiiqdarma  gora  fMg%j  fSa- 
bolip  (1961))  '  '  f  ‘ 

rMgHXJ 

Mg'J/o= -  (6) 

rCa*i*rMg 


n 

t 


igar,  Mg^5i/^>  olarsa,  l<^rpaqda  maqncvium  >orla'7 
masi  bay  verir. 

Ogar,  Mg'' 50%  olarsa,  onda  maqnc/iurrila  >orla>ma 
tahlukasi  aradan  qalxir. 

6.  Suyuri  potensial  duzluluguna  asasan  (Oonscs, 
AR$)  (PD),  mq*ckv/l 

PD=rCl  +  1/2  rSO*  (7) 

Ogar,  PD=5  ■**  20  olarsa,  onda  yaxyi  su  kc^iran  tor- 
paqlarda  bcla  sulardan  istifada  ctrriak  olar. 

Ogar,  PD=3  ¥  5  olarsa,  onda  orta  su  ke^iran  torpaq- 
dan  sudan  istifada  ctmak  olar. 

Ogar,  PD=3  +  7  olarsa,  onda  pis  su  ke9iran  torpaq 
larda  Sudan  suvarma  uviin  istifada  ctmak  olar.  Oks  hallar  • 
da  torpaqlarda  xlorun  miqdari  aria  bilar. 

7.  Suyun  qalavilik  gdstaricisi  olan  natriumun  karbo- 
nat  qaligina  asasan  (NKG)  Vilkoksa  gdra 

NKG=(CO»+NCO‘)-iCa+Mg)  (8) 

Ogar,  NKG<  1 ,25  mq-ckv/1  olarsa,  onda  su  suvarma 
u^un  yararli  hesab  edilir. 

Ogar,  NKG>2,5  mq-ekv/1  olarsa  su  suvarmaya  ya¬ 
rarli  deyildir. 

C'unki  tarkibinda  gips  olmayan  torpaqlarda  sodamn 
miqdari  arta  bilar,  Naticada  isa  torpaq  yorakatlayrnaya 
ma'ruz  qalar. 

8.  Tayin  olunmuy  suvarma  suyunun  kritenyasi  art- 
diqda  bu  bitkilarda  gedan  fizioloji,  biokimyovi  proseslara 
manli  tasir  edir.  Bitkilar  a.yagtdaki  hallarda  yaxyi  inkiyaf 
edir: 


3,  Natriumun  fai/la  miqdarina  gdra  (Na%) 


Cadval  L 


$imali  Muganda  kollcktor-drcnaj  vo  suvarma  suyunun  kimyovi  torkibi  (ni<|-ckv/l) 


Illar 

suvarma 

CO, 

HCO, 

Cl 

S04 

Ca 

Mg  : 

Na+K 

Quru 

qaliq.  q/1  

I 

QJLQ 

2AQ  “ 

Ml 

;  23,70 

5x50 

J1U 

7.86 

0,70 

2.90 

1.40 

2.76 

1  2.90 

3.50 

i  1.36 

1  0,46 

11  j 

anaiizl 

st  apart! 

mayibit 

) 

• 

111 

i  3^40 

104J) 

m 5 

!  1A£ 

410 

52,08 

L25 

3,50 

i  2.20 

,  4,28 

!  2.0 

6.0 

1.98 

0.45 

IV  ' 

1M 

W 

3SL24 

t  i2i  1 

104Ji 

!  2x22 

m 

3.60 

2.90 

3,77 

4.0 

6.0 

1  0.27 

0.42  1 

Qc>d:  surotdo  -  kollcktor-drcnaj  suyu;  moxrocdo-$irin  suvarma  suyu. 


Cadval  2. 


Suvarma  suyunun  kimyovi  torkibi  mq-ekv/1 


Ilbr 

COj 

HCOJ 

Cl 

•  SO4 

Ca 

Mg 

Na+K 

Quru  qaliq, 

Q/1 

1 

1,0 

_  2,40 

~54,0 

44,23 

21,0 

r  46,0 

34,63 

6,17 

^"il  J 

> 

- 

- 

• 

• 

Ill 

- 

3,90 

~ 50.4 

20,7 

9.0  ! 

~23,0 

43.0 

4.5 

[  IV 

5^6 

i  66,0 

21,2 

-9,5  J 

r25,5 

57.0 

5,4 

Cadval  3. 

Tocrubo  sahasinda  suvarma  suyunun  vararliliq  daracasi  (MTS) 


ilbr 

• 

Duzlasma  tahliikasi 

w  +  m  ^ 

Qaliq  karbon  (NKG) 

Duzlarin 
'  esmi  mq- 
ckv/1 

Na  % 

• 

Mg  % 

c  ^ 

> 

Ci  "o 

r. ,  1 

4.  cr 

i  e 
u- 

X:  S 

C  > 

C) 

V  0 

n  1 

cr 

z  E 

NaHCOi 

mq-ckv/1 

A. 

O  eo 

•  u 

!  I 

33.4 

68.7 

1  76.12 

1.0 

1,8 

-22.6 

201.3 

11 

- 

- 

• 

III  1 

P  57.3 

71,9 

60,7 

• 

3,3 

-29,24 

150,0 

IV  . 

60,0 

38,7 

71,7 

m 

3,3 

29.4 

155.1 

Suvarma 

suyu 

17,5 

60.0 

4,78 

0,70 

- 

-5,8 

20,54 

ugiin  bels  su  yararh  devil,  eym  zamandH  gip^j^ 
azhgindan  vs  tamamita  olmamasindan  $orla$. 
ma  omdo  gob  bilor.  Suvarma  suyunun  keyf]yy^ 
ot  qiymotinin  2-ci  osas  kriieriyasi  natrimun  p$. 
tensial  adsorbsiya  omsahdir  (SAR).  Bu  omsa]a 
goro  suyun  tosnifati  torkibindo  olan  duzun  miq. 
dcirini  vs  onun  rnonirnssnisrn^sinclon  hsiIi  olsp^q 
dord  sinifo  bolunur.  A$agi  qiymotindo  duzla§ma 

qorxusu  azdir,  qiymoti  artaraq  >18olarsa  irri- 

qasiya  i$bri  u^iin  tohliikolidir.  || 

Molumdur  ki,  miibadibyo  goro  kation]a. 
nn  torkibi  vo  nisboti  torpagin  aqreqat  vo  fiziki 
torkibino  boyiik  tosir  edir.  Belo  ki.  Mg  -  torpaq 
halloidlori  torofmdon  pox  miqdarda  adsorbsiya 
olunaraq  torpagin  torkibino  monfi  tosir  tdir.  Su. 
varma  suyunda  Mg_nin  miqdan  C.a  vo  Mg  katj. 
onlann  comino  Mg  kationunun  nisboti  osasmda 
toyin  edilir.  Suvarma  suyunda  maqnezium  50 
%-don  pox  olduqda  torpaga  gox  monfi  tosir  edir 

Torpagin  duzla§masmda  suvarma  suyun- 
da  olan  anionlar  da  tohluko  yaradir.  Xloridbr 
torpagin  fiziki  xassolorino  tosir  etmir,  <?otin  holl 
olunan  duzlar  omolo  gotirir,  buna  goro  do  onlar 
torpaq  kompleksino  birlo§mir.  Suliatlar  kalsi  ilo 
birlo?orok  suda  <;otin  holl  olunan  duz  omoio  gotj. 
rir  vo  torpaq  torofmdon  udulur.  Baxmayaraq  ki, 
xloridlor  torpagin  duzla$masim  tomin  edir  vj 
osas  suvarma  suyu  ilo  yuyulur,  miiasir  tosnifat 
sistemino  daxil  etmoyo  ancaq  bozi  orazi  su  tosni- 
fatina  daxil  olub. 

Na  ilo  §orla§ma  tohluko  yaradan  CO?  vj 
HCCh  ionlaridir.  Suvarma  suyunda  bikorbanot- 


Cadval  4. 


Suvarma  suyunun  keyfiyyot  gostoricilori 


Suvarma 

suyunun 

mineralla$masi 

Ca2*+Mg2+ 

K_ - >  j 

Na0,23  C 

Na 

CAU - <10 

V  Ca*++Mg* 

2 

6,09 

0,71 

0,85 

5.88  1 

t  0,84 

9,14 

5,22 

2,23  ! 

1  4,62  ' 

5,20  1 

1,69 

5,03 

4,92 

Is  1,77 

5,08 

4,83  : 

1,01 

8,24 

Qeyd:  C  -  quru  qaliq 


larin  tohluko  yaratmasi  Ca  vo  Mg-nin  kabonat- 
lar  §oklindo  ^okmosidir.  Bu  Na  ilo  Ca+Mg  ara- 
sinda  miinasiboti  aoyi$ir  vo  Na  tohliikosini  yara¬ 
dir.  Bununla  olaqodar  olaraq  'Na-un  qaliq  kar- 
bonati"  termini  i$lonir  bu  da  suvarma  suyunun 
qoloviliyini  xarakterizo  edir.  Suyun  torkibmda 
2,5  mq-ekv/1  natrium  karbonat  olduqda  suvar¬ 
ma  u?un  yararh  olmur.  Natrium  karbonat  olan 
suyun  yararhgini  bilmok  u<?un  torpagin  tipini 
nozoro  almaq  lazimdir. 

Kur-Araz  diizonliyinin  bozi  rayonlarinda 
suvarma  vo  yumada  kollektor-drenaj  vo  yeralti 
sulardan  istiiado  etdikdo  onun  yararh  olmasini 
bilmok  iigiin  yuxaridaki  gostoricilordon  istifado 


-  hiiceyro  §irosinin  osmotik  tozyiqi  <  12  %  olduqda; 

-  torpaq  §irosinin  qatihgi  <11%  olduqda; 

-  Cl  ionun  torkibi  <  3  %  olduqda; 

-  SO  ionun  torkibi  <  4  %  olduqda. 

Duzlu  sulardan  suvarma  vo  yumada  istiiado  etdikdo 
Kiir-Araz  diizonliyinin  tobii  §oraitini  nozoro  almaq  lazim¬ 
dir.  Suyun  suvarma  ugiin  yararh  oldugunu  qiymotlondir- 
mok  ii^iin  yuxarida  gostorilon  bir  <?ox  qaydalardan  vo  alim- 
lorin  todqiqatlarindan  istifado  etmok  lazimdir.  Suvarma 
suyunda  natriumun  miqdan,  biitiin  kationlarin  comino 
nisboton  faizlo,  miqdan  mq.  ekv.l  suvarma  suyunun  key- 
fiyyot  kritenyasidir.  Bu  suvarma  suyunun  torkibindo  60-80 
%  qobul  edilo  bilor.  Bu  faizdon  yiiksok  olduqda  suvarma 


m  m  m  » 

Simali  Mugan  massivinin  torpaqlan  mexaniki  toi 
bino  goro  orta  vo  agir  gillicoli  torpaqlar  hesab  olunur.  T 
qiqatlara  uygun  olaraq  mineralla^masi  5  q/1  olan  drer 
kollektor  suyu  ilo  pambiq  saholorini  sistematik  olaraq 
varmaq  olar.  §irin  arx  suyu  az  olduqda  mineralizasiya 
q/1  olan  sudan  da  istifado  etmok  olar. 

Suvarma  U9iin  kollektor  suyundan  istifado  etr 

ii^iin  onu  §irin  su  ilo  qari$dirirlar.  Su  oz  torkibindo  ani 

lara  torkibino  goro  50  %  xlor,  kationlarin  comino  goro 
20  %  saxlayir. 

Kollektor-drenaj  suyu  $irin  su  ilo  1:1  nisbotindo 
ri$dirildiqda  kond  tosorrutati  bitkilorini  suvarmaq  olar. 
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C, nival  5. 


codvol  2.-do  verilir 

Kollektor-drenaj  vo  $irin  suyu  qan§diqdan  sonra 
suyun  keyfiyyot  gostoricilori  Mg  vo  Cl+1/2  SO*  -o  g6m 

suya  olan  tolobati  odomir. 

Biitiin  zonalar  ii<?un  qobul  cdilmi$  aqrotcxniki  qay- 
dalara  riayot  etdikdo  suvarma  ii$iin  beb  Sudan  istifado  ct- 
mok  olar.  Mugan  tocriibo-meliorativ  stansiyanin  III  saho¬ 
sindo  1 963-cii  ildon  mincralla$mi§  su  ib  pambiq-yonca  bit- 
kibri  indiyo  kimi  suvanlir.  1963-cii  ildon  1972-ci  ilo  qodor 
tocriibo  sahosindo  suvarma  ancaq  drcnaj  suyu  ib  aparilib 
(3,8  q/1).  Tocriibo  sahosi  0,5  ha  olub,  suvarma  oz-ozuno 
axim  yolu  ib  aparilib.  1973-cii  ildon  1977-ci  ib  qodor 
tocriibo  sahosi  2,4  ha  qodor  geni$londirilib.  Variantlardan 
asih  olaraq  suvarma  suyunun  mineralla$masi  2,5  q/1;  5,0 
q/1  vo  6,65  q/1  olmu$dur.  Suvarma  DDA-100  M  aqreqati 
ilo  aparilib.  1978-ci  ildon  $imali  Muganda  tocriibolor  daha 
boyiik  saholordo  aparilib  MTS-da  (32  ha),  Kalinin  kolxo- 
zunda  (23  ha),  sahodo  suvarma  qari§iq  su  ib  (mineralligi  5- 
6  q/1),  10,24  vo  6,3  ha  sahodo  iso  $irin  su  ib  aparilib. 

Gilli  qatlarda  miibadibnin  comi  33-34  mq/ekv  ol- 
mu$dur.  Beb  torpaqlar  duzsuz  kimi  xaraktcrizo  olunur.  16 
il  kond  tosorriifati  bitkilorini  mineralla§mi$  su  ib  suvardiq- 
dan  sonra  torpaqda  $oranla§ma  proscsi  gedor.  Ancaq 
yiiksok  dozada  gips  verildiyino  goro  torpaqda  §orla$ma 
prosesinin  artmasinm  qabagin  alib. 

Yuxanda  gostorilon  kritcriyalan  nozoro  alsaq  suvar¬ 
ma  suyunun  mineralizasiyasi  5  q/1  hoddino  qodor  ola  bibr 
(codvol  4.). 

Mineralla$mi$  sudan  kond  tosorriifati  bitkilorinin  su- 
vanlmasinda  istifado  etdikdo  osas  $ortlordon  biri  torpagin 
kimyovi  vo  fiziki  xassobrino  tosir  etmosidir.  Mil  diizonliy- 
indo  bu  suyun  qatiliq  hoddi  tobii  $oraito  uygunla$dinlmi§- 
dir.  Mil-Qarabag  diizonliyindo  torpaqlar  agir-gilli  olmaq- 
la,  aerasiya  zonasinin  siizmo  omsali  0,1 -0,3  m/gun.  Duzlu- 
luq  noviino  goro  torpaq  qati  sulfat-xlorid,  kollektor-drenaj 
suyu  iso  hidrokarbonat-sulfat-natrium  olaraq  mineralla§- 
masi  3  q/l-o  qodordir.  Beb  sudan  kond  tosorriifati  bitkilori- 
ni  suvardiqda  miitloq  ?irin  su  ib  qari§dirilmalidtr  vo  ya 
torpaga  kimyovi  mcliorantlar  verilmolidir.  Bununla  olaqo- 
dar  olaraq  1976-ci  ildo  Bcybqan  rayonunun  4  Jsig-li  sovxo- 
zunda  ycralti  sulardan  yumada  vo  suvarmada  istifado  edil- 
mi$dir.  Bu  todqiqat  iipiin  §aquli  drenajdan  su  ^okibrok 
pambiq  sahobri  suvarilmi§dir.  Qurunt  sularmdan  niimu- 
nolor  goturulorok  analiz  edilmi^dir,  noticodo  molum  olmu$- 
dur  ki,  qrunt  sulari  ib  suvanldiqda  torpaqlar  yiiksok  vo 
orta  dorocodp  $orla$ir.  Buna  goro  do  beb  sulardan  kond  to- 
sorriifati  bitkilorinin  suvarilmasinda  istifado  etmok 
miimkiin  deyil,  bikorbanat  natrium  ayn-ayri  illordo  tor¬ 
pagin  duzlulugunu  artinr  (codvol  5,  6) 

Codvollorin  roqomlorindon  molum  olur  ki,  drenaj 
suyundan  biitiin  kateqoriyalarda  Mil-Qarabag  diizonliyi 
$oraitindo  suvarma  vo  yumaya  istifado  etmok  olar.  Ancaq 
bikorbanat  natri  vo  Mg  torpagin  zohorliliyini  artirir.  Beb 
sulardan  istifado  etdikdo  soda  §orla$masi  artirir.  Buna  go¬ 
ro  do  drenaj  suyuna  $irin  su  qan§dirmaq  vo  ya  torpaga 
kimyovi  meliorantlar  vermok  lazimdir.  C<?  illik  tocriibodon 
sonra  molum  olmu§dur  ki,  drenaj  suyu  ib  (§aquli  drenaj¬ 
dan)  pambiq  bitkisi  suvanldiqda  torpaq  qruntda  hidro- 
karbonatm  miqdari  artmi§dir. 


I'ocruh.i  sahosindo  $aquli  drenajdan 
gotiiriilmii)  suyun  kimyovi  torkihi  (mq-ek»/l) 


ilbr 

CO* 

HCO) 

Cl 

SO* 

Ca 

Mg 

Na  +  K 

Quru 

qaliq, 

I 

0,60 

3,55 

3,40 

'3,83 

3,87 

2,25 

5,26 

0,61 

11 

0,80 

4,79 

4,85 

r  4,83 

4,23 

3,50 

7.54 

0,91 

III  j 

• 

4,68 

4,39 

5,31 

6,60 

5,00 

2,78 

0.86 

IV 

6,14 

5,42 

9,42 

5,40 

8,00 

7,58 

1.20 

V 

0,40 

6,10 

6,41 

9,50 J 

5,80, 

6,66  i 

9.95 

1,27 

C. nival  6. 

Suvarma  drena  j  suyunun  qiymot  gostoricilori 


ilbr 

Na,% 

SAR 

Mg,  % 

mq-ckv.  1 

Cl  + 1/2  SO* 

Na:COi 

NaHCO, 

I 

46,20 

3,09 

36,76 

5,32 

0,60 

1,55 

II 

49,70 

5.38  1 

38,14 

7,30 

0,80 

2.37 

III 

19,33 

1.15 

43,10 

7,04 

m 

- 

IV 

36,13 

2,92 

60,00 

10,13 

m 

3,89 

V 

44,39 

7,10 

53,54  |  11,16 

0,40 

3,57 

Catlval  7. 

Suvarma  vo  qari$iq  suyun  kimyovi  torkibi  miioyyon  nisbotdo  SMTS. 


>30 

c  ~ 

3  ^ 

GC  C 

a 

HCO* 

Cl 

SO* 

Ca 

Mg 

Na+K 

Sirin  su 

0,81 

2,50 

2,20 

9,17 

2,50 

4.0 

2,18 

1:5 

nisbatineb 
qari$iq  su 

• 

3,17 

t  3,00 

11,00 

36,51 

2,00 

6,0 

42,51 

1:3 

nisbstineb 
qarijiq  su 

• 

4,96 

2,80 

23,00 

58,95 

2,50 

8,0 

74,75 

•  1:2 

nisbatineb 
qan$iq  su 

7,04 

3,65 

21.15 

79.45 

5.50 

22,50 

76,25 

Cadval  8. 

Suvarma  suyunun  keyfiyyot  qiymotinin  gostoricilori 


mq-ekv.  1 

Suyun 

mineralligi,  q/1 

Na,  % 

SAR 

Mg  % 

d 

C/3 

N 

7 

u 

O 

u 

o# 

o 

u 

03 

z 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Sirin  su 

0,81 

55,40  5 

5,20 

61,54 

6,78 

m 

1,9 

1:5 

nisbatindo 
qartsiq  su 

3,17 

84,16 

21,25 

75,00 

27,25 

• 

2,40 

1:3 

nisbstind? 
qan$iq  su 

4,96 

87,54 

32,20 

76,19 

52,47 

- 

2,20 

1:2 

nisbatir.da 
qari$iq  su 

7,04 

73,14 

20,38 

80,36 

60,87 

- 

3,05 

$irvan  diiziinun  sahosi  agir  torpaqlar  hesab  olunur. 
Siizulmo  omsali  0,5- 1,0  m/gun-dur.  Kollektor-drenaj  suy¬ 
unun  novii  xiorid-sullat-maqnezium-natriumdurdur  Orta 

hesabla  mineralizasiya  15  q/l-o  qodordir.  Kollektor-drenaj 
suyundan  pambiq  bitkisim  suvarmaq  u?un  Ucar  rayonun 
$irvan  tocriibo  sahosindo  i§lor  aparilmi§dir.  Tocriibo  saho- 
sinin  §orlugu  0,6  %-don  1,33  %  arasinda  doyi?ilir.  Tomiz 
suya  qonaot  etmok  ii^un  qatiligi  3  q/1  olan  drenaj  suyundan 
istifado  etmok  olar.  Karbonat  kalsium  torpagin  doyi$moy- 
on  hissostdir.  Bu  zoif  nomlik  §oraitindo  formala$ir.  Bunun 
suda  zoif  olan  birlo§mobri  torpaqda  kalsi  ehtiyatim  artirir. 
Onun  torpaqda  miqdari  8,29-dan  20,2  %-o  qodor  doyi$ilir' 
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1  m  torpaq  qatinda  13,25  %  olur.  Tor- 
paqda  yiiksok  miqdarda  iimurni  gips  1,14- 
1,2  %  tocriibo  sahasinin  torpaqda  <?ox 
uduculuq.  xiisusan  kalsi  kationlarimn  ud- 
maq  qobiliyyotina  malikdir.  Udulmu?  ka- 
tionlardan  on  <?ox  kalsidir  (71,9-72,8  %), 

Mg  22,4  %  vo  natri  5,13-5,44  %-dir.  Bu 
miqdar  kationlann  udulmasi  praktiki  ola- 

raq  $orlulugu  azaldir. 

Yax§i  kation  torkibli  torpaqda  3  q/1 
mincralizasiyasi  olan  kollektor-drenaj 
suyundan  istifado  cdorok  suvarma  i§lori 
aparmaq  olar.  Bu  7  vo  8-ci  codvollordo  verilmi§dir. 

Codvol  8-do  verilmi$  suvarma  suyunun  keyfiyyoti  to- 
lobatlara  cavab  vcnnir.  Torpaqda  CaCCb  vo  Ca  SCV2H20 

artiq  chtiyati,  torpaqda  gedon  bir  <?ox  proseslorin  monfi 
xiisusiyyotlorini  yax$ila$dirir.  Bgor  mohsuldarhq  kateqo- 
riyasinin  osasini  gdtursok  on  <?ox  pambiq  mohsulu  torkibin- 
do  3-3,2  q/1  olan  mineralla$mi§  su  ilo  sahoni  suvardiqda 
g6tiirulmu$dur  (14,7  s.ha).  §irin  su  ilo  suvarilmi$  sahodo  iso 
(12,7  s/ha)  mohsul  alinmi$dir.  Uzun  muddot  suvarmada 
mincralla$mi$  Sudan  istifado  ctdikdo  bitkilor  duza  davam- 
li  olurlar.  Mineralla$mi$  su  ilo  suvardiqda  gdzlomok  lazim- 
dir  ki,  duzlu  su  yarpaqlara  du^mosin,  ^iinki  duzlarin  bu- 
xarlanmasi  yarpagi  yandirir.  Duzlu  suyu  corgolor  arasi 
yax§i  su  sizdiran  torpaqda  vcrdikdo  bitkibro  pis  tosir  edir, 
ancaq  homin  miqdar  suyu  yagi$  yagdirma  tisulu  ilo  vcrdik¬ 
do  mohsuldarligi  a$agi  salmir. 

Bcloliklo,  yuxarida  gostorilonlordon  a$agidaki  notico- 

lori  cixarmaq  olar: 

Bgor  kollektor-drenaj  suyunun  mincralizasiyasi  5 
q/I-don  90X  olsa  onda  suvarma  i\$un  onu  $irin  su  ilo  qari§- 
dirmaq  lazimdir.  ^>imali  Mugan  ^oraitindo  xlorid-sulfat 
tipli  duzsuz  torpaqlarda  pambiq  bitkisini  suvarmaq  ii<?iin  5 
q/1  hodd  qoyulur.  Bclo  suvarmada  pambigin  mohsulu  30- 
31  s/ha  gatir.  Mugan  §oraitindo  duzlu  torpaqlan  torkibi  30 
q/1  olan  mineralla§mi$  su  ilo  yumaq  olar.  Mil  duziindo  apa- 
nlan  todqiqatlann  sahosi  2  boyiik  suvarma  kanallarinm 
arasmda  ycrlo§ir:  Yuxan  Qarabag  vo  Orconikidzc,  42  min 
ha  suvanlan  sahosi  var.  Bu  sahoyo  drenaj  suyu  K-3,  K-2, 
K-2-1,  K-2-1-1.  K-2-1-2  kollektorlan  ilo  vcrilir.  Bu  kollck- 
torlann  suyunun  mineralla$masim  oyronmok  ii9un  hor  ay 
niimunolor  gbtiiriiliib.  Bu  kollektorlarm  suyunun  mineral- 
hgi  1,20. ..7, 35  q/1  arasinda  doyi$ir.  Belo  su  sulfat-xlorid, 
natri-maqni  vo  sullat-hidrokarbonat  torkibi  ilo  xarakterizo 
olunur  (codvol  9.).  Duzun  iimurni  miqdari  vo  yuxarida  go- 
storilon  komponentloro  osason  suyun  suvarma  ii^iin  yarar- 


Kollektor  suyunun  kimysvi  tarkibi  va  i^lonmasi 


Duzla nn  miqdari. 


Kollektor- 

• 

lann 

adlari 

HCOi 

Cl 

SO* 

Ca 

Mg 

K-3 

.  0.299 
4,40 

5,0 

£L4QSH 

11,50 

QJ23. 

8,91 

SLL6Q 

8,oo  ; 

SJOg 

9,00 

K-2 

1,303 

36,7 

3,496 

72,84 

0,072 

3,60 

0.350 

29,50 

K-2-1 

QJJl 

5,10 

0,423 
*  11,90 

1,596 

33,25 

0,036 

1,80 

0J56 

13,00 

K-2-1-1-1 

i  • 

o  o 

ol 

0,156 

4,40 

. _ , 

0.020 
•  1,00 

0,108 

9.00 

Na+ 

K 

Quru 

qaliq, 

q/‘^ 

Kollektor 

suyunun 

istifadasi 

mVdoq 

0J9I 
[  7.81 

1,41 

6,0 

JJ373 

81,44 

7,35 

4,14 

0,815 

35,45 

3,23 

3,4 

1  0J04 
4,54 

1,80 

3,0 

Cd<lv?l  II). 

Kimyavi  tdrkibino  gdra  kollektor  suyunun  keyfiyyati, 
tasnifati  vo  difercnsiyasi  (SANllRt-ya  gora) 


Muxtalif  Cl/S04-a_ 

gora.  q/1 

1  ~  ^ 
o  2 
^  c 

>N  & 
IZZ  CT3 

o' 

o* 

Irriqasiya  omsal 

0,2 

0,2+0, 4 

0,4+0, 6 

0,6+0, 8 

0,8+ 1,0 

I 

>  18 

<KQ  _ 

<0,5 

_ <0,1 

<0,6 

<0,1 

<0,4 

<0,1 

<12 

<0.1 

11 

8-6 

1 .0-2.5 
0,05-0.2 

o,s-ii 

0,1-0,25 

0.6-1 ,S 

0,1 -0,3 

0.4-1. Q 

0,1 -0.3 

0,1 -0,3 

III 

6-2 

2.5  6.0 

0,2-0, 5 

0,25-0.8 

0.3-0.9 

1. 0-3.5 
0,25-1,0 

i.0-3.0 

0.3-1.0 

IV 

<2 

>0,5 

V  IV 

o  M 

*  r 

oo  |o 

>0,9 

>15 

>1,0 

>10 

>U- 

Qeyd:  suratda  -  suyun  umunri  mineralligi,  q/l-b;  niaxroedo  -  iimu- 
mi  mincralliga  goro  xlorun  miqdari,  q/1 

li  oldugu  toyin  olunur.  Suvarma  suyunun  keyfiyyotini  toy- 
in  etmok  ii«?un  SANiiRi  torofindon  i§lonib  hazirlanmi§  tos- 
nifatdan  istifado  edilmi^dir.  Burada  iimurni  mineralla$ma, 
ionlarin  torkibi  vo  onlarin  suyun  keyfiyyotino  miinasiboti 
nozoro  almir. 

Codvol  10-dan  goriindiiyii  kimi:  I  qrup  su  -  yax$idir, 
homi^olik  olarsa  istifado  etmok  olar;  II  qrup  su  -  kafidir, 
lazim  olan  qodor  drenlonmi§  fonda  istifado  etmok  olar;  III 
qrup  su  -  qeyri  kafidir,  lazim  olan  qodor  drenlonmi§  fonda 
istifado  etmok  olar;  IV  qrup  su  -  suvarma  ii^iin  praktiki 
olaraq  yararli  deyil,  ancaq  bozi  hallarda  axirinci  suvarma¬ 
da  istifado  etmok  olar. 

Kollektor  suyunun  keyfiyyot  xarakteri  gostorir  ki, 
K-2  vo  K-2-1  kollektorlannm  suyu  suvarma  iigtin  yararli 
deyil,  ancaq  K-3,  K-2- 1-1-1  vo  K-2- 1-1-2  kollektorlannm 
suyundan  kond  tosorriifati  bitkilorini  suvarmaq  ii^un  istifa¬ 
do  etmok  olar. 
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